S. f P. 


ADAM 


inż. Politechniki Lwowskiej 
najdroższy i najlepszy mąż, ojciec, dziadek i przyjaciel 


ur. 4 lipca 1890 r. w Krakowie, po krótkich a ciężkich cierpieniach, 
zasnął w Panu dnia 6 czerwca 1962 r. 


Nabożeństwo żałobne przy zwłokach odprawione zostanie w sobotę 9 bm. 

o godz. 12 w kościele na cmentarzu rakowickim, po czym nastąpi wypro- 

wadzenie zwłok na miejsce wiecznego spoczynku, o czym zawiadamiają 
w najgłębszym żalu i bólu: 


żona, córka, syn, synowa, zięć i wnuczka. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE 


odprawione zostanie w niedzielę dnia 10 bm. o godzinie 9 w kościele 
Najśw. Marii Panny przed Ołtarzem Chrystusa Ukrzyżowanego. 
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